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Achter Abschnitt.
und mit Hiilfe von (10) r_y = ft_/_!i -|- (x — A — -Nach der Voraussetzung 3. miisste aber
sein, und daraus folgt die Belation (11)                                   v, = A-f 2ft.
Hiernach ergeben sich fiir die Componenten des molecularen Druckes, wenn wir zur Abkiirzung
(12)
,.   „      du   .   dv   .   div
= div 11 =------k 5-----\- 5—
'
setzen, aus (4) die Ausdriicke X = *® + 2,f|,
(13)         IV = 1<9 + 2,*|£
8 w       8
Es ist daher
0  A-x      ,      0 -&.y      ,
= -3———5——r
r-i /V»          '           s\  nt          '
dx    '    dy    '    8^ 8©   ,
(14)
wenn wie friiher
(15)                        " " ~" 8 x2   '   8 2/2
gesetzt ist. Demnach ergeben sich die Differentialgleichungen fiir die Bewegung eines isotropen elastischen Korpers nach §. 63 (2) in der Form:
(16)           <f(Y
i
— -g-^J +
und fiir das Gleichgewicht: